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Die aufgestellten Grleichungen (59) und (60) gelten, auch wenn \i.
mit dem Ort variiert, d. h. auch in inhomogenen Korpern. Sie stellen
den Induktionsvorgang im allgemeinsten Falle dar. 1st das magnetische
Feld mit der Zeit unveranderlich, so sind die linken Seiten der Grleichungen
gleichNull; die Grleichungen stellen alsdann die Induktionswirkung darT
die in einem Leiter ausgeiibt wird, wenn er in einem zeitlich unverander-
lichen magnetischen Felde bewegt wird. Ruht dagegen der Leiter
relativ zum Felde, wahrend das Feld zeitlich veranderlich ist, so
gehen die Grleichungen (58) und (59) in die Gleichungen (51) und (52)
des vorigen Paragraphen uber.clier Strom zustande kommen kann, da man einen solchen Korper
